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Verdaagde aangevraagde vergunning Pündyk 6 te Wytgaard, (11006022) 
nieuw bouwen van een ligboxenstal, einddatum 2 september 2015 

Locatie: Pündyk 6 te Wytgaard 
Omschrijving: nieuw bouwen van een ligboxenstal 
Einddatum: 2 september 2015 
Dossiernummer: 11006022 

Als een besluit op een aanvraag niet binnen de gestelde termijn kan worden genomen wordt de beslis¬ 
termijn door de gemeente verlengd. Verlenging van de beslistermijn is zo kort mogelijk en heeft een 
einddatum (zie achter: "einddatum"). 
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